24                                      Dritte Vorlesung.

dern mit blossen G-edankendingen operiren, so ist dies Ge-
schmackssache und ich ziehe eine grossere Complication dein
Fortbestehen der leisesten Unklarheit vor.

Nach der dualistisclien Anschauung giebt es zweierlei
Elektricitaten, die positive und die negative. Ein Quantum
der ersteren wird inimer mit positivem, eines der letzteren
mit negativem Zeichen bezeichnet. Im neutralen Zustande soil
in jedem Volumelemente d-c die Menge:
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positiver und
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negativer Elektricitat enthalten sein. Enthalt dagegen das
Volumelement dr die wahre Elektricitatsmenge edr, so stellen
wir uns vor, dass darin die Menge:

positiver und

________ fj ~

.                .    ___ar.                   .

negativer Elektricitat vorhanden ist. Die neutrale Elektricitat
ist also die Summe der Absolutwerthe aller darin enthaltenen
Elektricitatsmengen ohne Eticksicht auf das Zeichen:

|                      was wir immer kurz Summe der Absolutwerthe nennen wollen.

Die wahre Elektricitat dagegen ist die Summe aller Elektrici-
tatsmengen mit Riicksicht auf ihr Zeichen (algebraische Summe) :
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Im volikommenen Nichtleiter ist also alle positive und negative/
sowohl neutrale als auch wahre Elektricitat vollkommen fest-
genagelt

Der  Nutzen  unseres  Bildes  springt  noch mehr  in  4^e
Augen, wenn wir zu dem Falle iibergehen,   wo L, X9 lr? Z,
von Null verschieden sind.   Dann erhalten wir, wenn wir von
'                                      '   '    'aher als ein bloss zur
